15TH TITL COLLABORATIVE STUDY 


SAMPLE C6 

NEWPORT MENTHOL 100 SP 


TPM 

PUFF 

WATER 

NICOTINE 

TAR 

(mg/cigt) 

COUNT 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

21.22 -x 

9.12-x 

2.689 -x 

1.491 -n 

17.040 -x 

22.16 

9.14 

2.654 

mum 

18.179 

22.08 

9.04 

2.894 

1.350 

17.836 

22.24 

9.14 

2.810 

1.335 

18.095 

21.94 

9.16 

2.868 

1.348 

17.724 

22.50 

9.08 

2.685 

1.346 

18.469 

21.98 

9.28 

2.746 

1.326 

17.908 

21.68 

9.12 

2.874 

1.297 

17.510 

20.98 

9.46 


1.280 

17.023 

22.40 

9.40 

2.974 

1.401 

18.027 

22.14 

8.66 -p 

2.914 

1.361 

17.865 

23.16 

8.98 

3.241 

1.331 

18.588 

21.84 

9.18 

2.945 

1.355 

17.539 

21.22 

9.00 

2.735 



22.42 

9.20 

2.692 

1.378 


22.10 

9.18 

2.699 

1.337 

18.065 

22.10 

9.50 

2.674 

1.347 

18.079 

22.30 

9.76 -p 

2.881 


18.054 

22.02 

8.82 

2.691 

1.393 


22.54 

8.82 

2.918 

1.389 



t = tar outlier per the M.A.D. test. f 

n = nicotine outlier per the M.A.D. test. j 

p = puff count outlier per the M.A.D. test, 
x = associated data deleted per nicotine and/or tar outlier. 


AVERAGES 



TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

Ave 

22.10 

9.15 

2.819 

1.346 

17.929 

S.D. 

0.475 

0.19 

0.148 

0.031 

0.404 

n 

19 

17 

19 

19 

19 
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